Fahrplan gültig ab 10.08.2017 


GVB Verkehrs- und 
Betriebsgesellschaft 
Gera mbH 



Tram 



Bahnhof Zwötzen - Lusan/Zeulsdorf 


Montag - Freitag 

5-18 

19 


Bahnhof Zwötzen ab 

13 

43 

13 35 


Betrieb sh of GVB 

15 

45 

15 37 


Gleisdreieck Lusan 

16 

46 

16 38 


Fußgängerbrücke 

17 

47 

17 39 


Lusan/Laune 

19 

49 

19 41 


Zeulenrodaer Straße 

20 

50 

20 42 


Brüte 

21 

51 

21 43 


Bruno-Brause-Straße 

23 

53 

23 45 


Lusan/Zeulsdorf an 

24 

54 

24 46 



Alle Fahrten mit Niederflurbahnen (ohne Gewähr) 


Tram 


Lusan/Zeulsdorf - Bahnhof Zwötzen 


Montag - Freitag 

5 

6-18 

19 

Lusan/Zeulsdorf ab 

28 

58 

28 

58 

25 

47 

Bruno-Brause-Straße 

29 

59 

29 

59 

26 

48 

Brüte 

31 

01 

31 

01 

28 

50 

Zeulenrodaer Straße 

32 

02 

32 

02 

29 

51 

Lusan/Laune 

33 

03 

33 

03 

30 

52 

Fußgängerbrücke 

35 

05 

35 

05 

32 

54 

Gleisdreieck Lusan 

36 

06 

36 

06 

33 

55 

Betriebshof GVB 

37 

07 

37 

07 

34 

56 

Bahnhof Zwötzen an 

38 

08 

38 

08 

35 

57 


Alle Fahrten mit Niederflurbahnen (ohne Gewähr) 


VMT 

Verkehrsverbund 

Mittelthüringen 

























